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六路公共小巴改道

六路公共小巴专线定于五月十日起调改部分行驶路线及上落站点。调改后该线由布心啤酒厂站发出行经太白路、翠竹路到达留医部站后仍按原定路线行驶，到达爱华市场站后经南园路、华强南路顺延至十三路公共汽车总站。相应撤销原设的东湖医院、布心花园、水库、党校、滨河车站五个上落站，增设太白路口、水贝、变电站、化工工程公司、康宁医院、南园路、下步庙、南华村等八个上落站。
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